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Resultados — Estágio 1 






















































































Matrícula Selo Média 
Atividade 1 | Atividade 2 

420120133 7,0 10,0 8,5 
419120143 7,8 0,0 3,9 
419120103 8,5 10,0 9,3 
420120008 10,0 10,0 10,0 
417220163 6,0 0,0 3,0 
418220237 6,0 8,0 7,0 
419220046 7,5 10,0 8,8 
417220569 10,0 0,0 5,0 
420120155 8,0 7,5 7,8 
419220221 7,5 10,0 8,8 
419120001 8,5 10,0 9,3 
417120037 2,0 0,0 1,0 
417120222 9,5 6,5 8,0 
419220210 7,0 10,0 8,5 
414220189 6,0 10,0 8,0 
420120276 7,0 10,0 8,5 
417220551 6,0 8,0 7,0 
419220143 0,0 0,0 0,0 
418120119 9,5 6,5 8,0 
417120277 8,5 10,0 9,3 
420120021 10,0 10,0 10,0 
417120276 8,0 7,5 7,8 
419120172 7,8 0,0 3,9 
419120067 6,0 10,0 8,0 
420120004 6,0 10,0 8,0 

















